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فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلثا فإنه لا.يدرى أين باتت يده؟ رواه 
مسلم (ص7١‏ ج١).‏ 


رسول الله َل يقول؛ الدع لا 0-6 


بعد العهد بالتطهر والغفلة عنما مليا مظنة لوصول النجاسة والأوساخ إليهما :ما يكون 
٤ E‏ ادا E‏ عن النفخ فى الشراب"'"' 

“ اه قلت وحديث النهى عن النفخ فى الشراب أورده فى ”مجمع الزوائد""“ ( ص١۷٠‏ 
جا( "عن زيد ابن ثابت قال: نهى رسول الله كه عن النفيع فن لمسجوة وع افخ فى 
الشراب . رواه الطبزانى فى ا » وفيه حالد بن إلياس» وهو مترو ٠‏ . 


باب التسمية عند الوضوء 


قوله: ”عن رباح إلخ“ قال المؤلف: فى هذا السند رباح بن عبد الرحمان بن 
حويطب» وهو ابن عبد الرحمان بن أبى سفيان.بن حویطب» كما فى الترمذى» 
(ص" ج١)‏ ذكره ابن حبان فی الثقات فی أتباع التابعين كما فى تبذيب التهذيب 
(ص774 ج۳( وفى التقزيت.ص/ه: ”مقبول من الخامسنة “فلا يرد قول أيى تحاتم وأبي 
زرعة: ” إنه مجهول” المنقول فى التلخيص الحبير (ص۲۷ ج١)‏ » فإن من عرفه عرفه بعلم 


)١(‏ القسم الثانى» أو حر صفة الوضوء. 

(۲) باب النفخ فى الصلاة (۸۳/۲) طبع بيروت . 

99 قلت: ولك قد رواه الترمقنىء» - وقال: خسن صحيم عن أبى سید الخدرى رضى الله عند "أن النتى يلت 
نهى عن النفخ فى الشراب» فقال رجل القذاة أراها فى الإناء فقال أهرقها “ الحديث (من المؤلف) . ش 


